Stanisław Rola Gadomski 


n ik kapitan L klasy 2l-go p. p. 


przeżywszy lat 40, po długich i ciężkich cierpieniach 
zasnął w Panu dnia 16 Listópada 1899 r. 

Ciężko dotknięte siostry wraz z rodziną, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Niedzielę 

d. 19-g0 b. m. o godzinie 3-ciej po południu, ze szpitala garnizonowego na Zamku 


w Krakowie, wprost na miejsce wiecznego spoezynku. 


